FAUST 



OPERA DE CH. GOUNOD. 



Fantaisie de Concert 

Revue et doigtee par A. POLLITZER. 

Allegro maestoso 



D.ALARD Op. 47. 



TUTTI. 

ft P 



Violon. 

• _ . - --SPJtlGto*/ K.f A. 



? 



u Tirez. 
A Poussez. 

TUTTI. 

n. 




z^rde./. ^\ . . . j^,- Allegretto. 3 




tr 



a f?\ i rT^ 1 



1tJL 



§ 



f r y^W 



p 



a — & 



3 3 3 d p OCO roll. 



2?Corde. - 



2 tr 



♦ 




m 



0Tf l Hl\f?M 



»' m 



• » 



2*d%i e : 



tr 



— f 

2 tr 



^hCfcu i r 



I 



k 






f 



jt- 



*w* 



1 , o- 



m 



creae. 



Sr/frr i J-j-U 



Uj' l 'Lt 



m 




J-J- i JTJJji 



p accelerando 



P 



f 



~y 'h- ' ' 4 







US 



■- „ 1 



P* 



0—0- 



■— 1 



Htm * 



W^ 0—0- 



4 
— 2 



^ I* 



t±=t 



£ 



t±=i 



Larghetto. 




Stichu.Druekvon B.SCHOTTSSOHNEin Mainz. 



19632. P 



Violon. 



te 



2? Corde. 



^m 






B 



pp 



largamente 



cresc. 



m 



t 



m 




is*^ 



3 



f- 1 fc « PP «F 



te«p#E«f I 



IE 



sf 



1^* 



P - I * 1 E«F 



4? Cor3 



/K 



^ U ~^- 



fl 



3 »" o * 



W^t 





+ — *- 



& 



' ^« ' o d -i 



3 

du talon 




*~\ Allegro. 

^ TUTTI 



m 



^ffiHtoTiff * ^p£g 



* C := 






m - * f /> — vfr {' n tr 

19" 



r i f f f i r 1 1 



X 



I 




JJfl ^ffil 



^ 



g#^ 



#-+ 



i M-^rr- ^ 



• r p — 



F f=Ff= f 



F-i 1 -!* 




/ 



I 



8 , t ^. C 



^.0 



m 



-^ 



m 



~9 i. 






^ 



* „ 0- 



196.12. P 



Violon. 



i 







*0 



$ £^& 



w 



m 



0* 



0*0 



U 

m 



cresc. 



$ 



5t 



:^4 



£ 



m 



'. • m 






iie 




fail 



i 



c-f-.f *:=-^= 



ifei 



^ 



s 




^ 



^ 




fc 



ps 






£ 






t 



0—f- 



t-,rJrw *£ 






i^<'im0- 



fiW iv^P rfl 



i 



1 



:a 



j> 




f*#N 



•0- °^~ 



#> »l r ... £# ♦:= 



Hi 



ri ^ 



^N-li* 



a—- y J3W 



cresc. 



19632. P '" j / 



ig 



tongue 



PP 



Violon. 



# 



* 



-p— s — P P- 



p ~ 0- 



:E^ 



ff . f f7r 



S 



* » » 



cresc. 



JL -- » 



i 



£ 



* • » 



f'p i f fT i .rrf 



£ A 

o 



¥^ 



Wff 



3Ei 



j>P 



TYff'r i^rr 




^te g- 



ff g i i 





«„ frrrrr.frrrfr,^ 



: - . ■- ft* f- 



ffl f tu 



• i s^ri/i 



i ETUTT, 16 mm %m 




dolce 



If 



.. P' m\ \£~^ I '— ^ ' P \ P m r I P K I .. I f* I 



#N 3f 



in 

8 4 



m 



tu^r^krrr-rh^ m 



T 



"]"~19632.P 



Violon, 




/ 3* 



i- 



i 



tf^ 



m. 



r a ^ »j r. ^ / — ^ 3? Corde. . 






3=1 



^ 



2 2 



S 



J 2?Corde 




§P 




Mt* 



2?Corde. 






tf>~f r fl ■£■• 



^geesTl i. n»£ 



-» — &- 



E^#f 



Allegretto. 

TUTTI. 



/joco ra 



//. H 



r,r ^ff*rff rr i trrr iflfffTifl r 




» 



SOLO. K .^% A A^> A 



a r r rrff | f , ^f^r/f^q.^ 




: ,y ^irffrVf fflfr 



<r jj -^4 



^■ff i Ltifijffrri 




cresc. 



19638. P 




■7 



Violon. 




p 

I 



9 9- 




4* Corde. 



LLLL-Lif^i'W-r 





■ 








I" 1 LEiiLeU 

- fi s H CTQIT ■ ElL> tk l> 'IkD- LlD- 'tm llu 



i{' jnjj]jfip]ii"ij7nJng 

o poco rail. / f 



i 



t§ 



^m 






ijgj 




Jt A 



f 



m 



m <t_ 



7 



jjtf^fttfn 



£E£ 



^N##fag | 



£££«£* 




du talon ^f 



ae#*;i 






du milieu 
Coupure ad lib. 




ff i f;^-£fe p 



r 



1<)«S2.P 



Violon 




fe^ogp^M^. 1 f\ rtrfffuf i 



poco rail. 



Wk 



im 



£**» 



cresc. 



• rpp 



w> 



$($m r m^ m ^ 







19632. P 



